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Geen zienswijzen, gedeeltelijk plaatsen van gebrandschilderd glas in lood in 
blanke ramen van grote kerk. Grote Dam 6, De Rijp 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 


1483BK6 


Toepassing artikel 3.10 Wabo en artikel 3:18, lid 4 Awb. 


Burgemeester en wethouders van Alkmaar brengen ter algemene kennis dat geen zienswijzen naar 
voren zijn gebracht over het ontwerpbesluit voor: 


Grote Dam 6 De Rijp: het gedeeltelijk plaatsen van gebrandschilderd glas in lood in blanke ramen van 
grote kerk 
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